Dr WIKTOR ORMICHI | 


przeżywszy lat 47, zmarł dnia 17 września 1941 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie 
w środę dnia 19 listopada 1941 roku o godzinie 9 rano 
w kościele XX. Zmartwychwstańców przy ul. Łobzowskiej 


o czym zawiadamiają 
żona, synowie, ojciec i rodzeństwo, 


ZAKŁAD R 6 Drukarnia Zwiazkowa, Kraköw, Mikolajska 13. 
POGRZEBOWY "| CONCORDIA 
tj 7m SANA WOLNEGO | 


Kraków, pi. Szczepański 2. Telefon 103-31 


